LE BACULUM DE TADARIDA TENIOTIS 
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Depuis quelques decennies, les mammalogistes en 
general et les chiropterologues en particulier ont 
decouvert que 1’etude du baculum (= os penien) 
pouvait constituer un caractere systematique, au 
niveau de la famille, du genre et de 1’espece, et 
apporter une contribution non negligeable k la 
connaissance des relations intergeneriques et inter- 
specifiques. II suffira de citer, pour la faune pa- 
learctique, les deux especes de Plecotus qui, par 
1’etude de leur os penien, peuvent etre identifies 
presque a coup sur, alors que la morphologie ge¬ 
nerale est tres semblable et qu’il etait tres difficile 
de les distinguer par les caracteres classiques habi- 
tuels: mensuration (et indices), morphologie ge¬ 
nerale, du erane, de la dentition, coloration, etc. 
II en va de meme pour les Myotis myotis et Myo - 
tis blythi (oxygnathus). 

En ce qui concerne les Molossides, la seule es- 
pece europeenne, Tadarida teniotis , n’avait pas 
fait 1’objet de recherches tres poussees. II faut dire 
que Kuzjakin (1950: 418) avait decourage les 
curieux en affirmant “os penien non present”. 
Plus recemment, Lanza (1959: 11-12) ecrit qu’il 
n’a pas encore de donnees suffisantes pour cette 
espece, mais que le molosse de Cestoni “est pour- 
vu d’un miniscule os penien, de moins de 1 mm, 
situe k la pointe du penis et, semble-t-il, de forme 
assez variable”. - - - . 

J’ai examine 4 cfcf de Tadarida teniotis , con¬ 
serves au Museum de Geneve, et j’y ai trouve 3 
fois un baculum. Un specimen, pourtant adulte, 
n’en possedait pas. Cette presence non constante 
explique les dires de Kuzjakin. 

Voici le detail de mes recherches. Les dessins 
rendent une description superflue; je me conten- 
terai de donner les dimensions: 

Mus . Genive 975.89 — Espagne — cf ad. 
baculum: longueur 0,64 mm, largeur max. 0,16 
mm. 


La chauve-souris provient d’une ancienne col- 
lection sans precision d’origine; elle a sejourne 
longtemps dans de 1’alcool et peut-etre meme du 
formol. La forme de 1’os penien pourrait laisser 
supposer qu’il appartient a un animal pas tout a 
fait adulte, ce qui est faux. Cest ailleurs qu’il y a 
lieu de chercher cette apparence d’ossification in¬ 
complete, probablement dans une dissolution ul- 
terieure par un liquide conservateur acide. 

Mus. Geneve 946.1 — Coi de Bretolet, Valais, 
Suisse, 11.VIII.1958 — cf ad., probablement 
d’une annee. 

baculum: longueur 0,67 mm, largeur max. 0,18 
mm. 

L’os penien n’est probablement pas encore com- 
pletement ossifie et n’a pas atteint sa taille defini¬ 
tive. 

Mus. Geneve 949.7 — Coi de Bretolet, Valais, 
Suisse, 27.VIII.1958 — cf ad. 
baculum: longueur 0,80 mm, largeur max. 0,20 
mm. 

II faut considerer ce baculum comme definitif 
et complet, et appartenant a un individu pleine- 
ment adulte. 

Mus. Geneve 1044.13 — Coi de Bretolet, Valais, 
Suisse, 22.IX.1963 — cf ad. 

Cest en vain que j’ai cherche un baculum chez 
cette chauve-souris. 

Aucun Molosside de 1’Ancien Monde n’a fait 
1’objet d’une telle etude jusqu’a present, de sorte 
que les relations specifiques et subspecifiques avec 
les autres Tadarida asiatiques ou africains ne peu¬ 
vent pas etre etablies. 

Les Molossides americains, par contre, sont 
mieux connus a ce point de vue. Krutzsch & Vau- 
ghan (1955) ont deerit et figure le baculum de 
Tadarida ( brasiliensis ) mexicana , alors que 
Brown (1967) donne les memes indications pour 
23 especes et sous-especes appartenant aux gen- 
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Fig. 1. Baculum de Tadarida teniotis 
De haut en bas: n° 975.89 — n° 
946.1 — n ° 949.7. 


res Tadarida (subgen. Tadarida et Mormopte- 
rus ), Eumops et Molossus . II est interessant de re¬ 
lever ici que Brown n’a pas trouve d’os peniens 
chez Molossops (3 especes examinees), chez Pro - 
mops (2 especes) et chez 2 especes d’ Eumops (7 
especes examinees en tout). Krutzsch & Vaughan 
precisent qu’ils n’ont trouve qu’un seul baculum 
sur 10 Tadarida mexicana examines, peut-etre a 
cause de la tres petite taille de cet os, disent-ils. 
Long & Jones (1966), qui ont etudie 51 os pe¬ 
niens de Tadarida brasiliensis mexicana, consta- 
tent que l’os est present dans 78 % des cas, mais 
que la frequence atteint 100 % chez les cf CT ages. 

Les dessins des auteurs americains (Krutzsch & 
Vaughan, Brown) sont tres petits et tres pauvres, 
de sorte qu’une comparaison entre le baculum de 
Tadarida teniotis et des especes americaines n’est 
guere possible. On peut relever que la forme gene¬ 
rale simple et les dimensions de cet os semblent 
assez semblables chez tous les Molossides, au 
moins chez ceux du genre Tadarida . 

Quant a la variation du baculum chez Tadarida 
teniotis , on peut affirmer qu’elle parait faible, au 
vu du resultat de nos investigations et en tenant 
compte des remarques faites pour chaque speci¬ 
men examine. 
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